ALLEGATO B - PTES 2018/2020 REGIONE CAMPANIA - ISTANZE AMMISSIBILI - AMMINISTRAZIONI COMUNALI 

N. 

ID 

ENTE 

Provincia 

Titolo Progetto 

Costo Totale 
dell'Intervento 

Quota 

Cofinanziamento (Ente 
+ GSE) 

Finanziamento 

richiesto 

Finanziamento 

progressivo 

■ 


Casalnuovo Di Napoli 

NA 

lavori di adeguamento sismico e messa a norma della struttura scolastica di via Marconi 

1.856.943,32 € 


1.856.943,32 € 

1.856.943,32 € 

2 

6 

Casalnuovo Di Napoli 

NA 

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA A NORMA DELLA STRUTTURA 
SCOLASTICA DI CORSO UMBERTO 1 - 1 CIRCOLO 

1.884.004,76 € 


1.884.004,76 € 

3.740.948,08 € 



Casalnuovo Di Napoli 

NA 

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA A NORMA DELLA STRUTTURA 
SCOLASTICA DI VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE - M.T. DI CALCUTTA - III CIRCOLO 
DIDATTICO 

2.607.898,28 € 


2.607.898,28 € 

6.348.846,36 € 



Casalnuovo Di Napoli 

NA 

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA 
SCOLASTICA DI VIALE DEI PINI "A.MORO" 

679.770,68 € 


679.770,68 € 

7.028.617,04 € 



Casalnuovo Di Napoli 

NA 

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA A NORMA DELLA STRUTTURA 
SCOLASTICA DI VIA DE CURTIS - 1 CIRCOLO DIDATTICO 

1.965.189,08 € 


1.965.189,08 € 

8.993.806,12 € 

6 

10 

Casalnuovo Di Napoli 

NA 

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA A NORMA DELLA STRUTTURA 
SCOLASTICA DI VIA STRETTOLA - IC "RAGAZZI D'EUROPA" 

1.444.256,36 € 


1.444.256,36 € 

10.438.062,48 € 

7 

11 

Casalnuovo Di Napoli 

NA 

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA A NORMA DELLA STRUTTURA 
SCOLASTICA DI VIA ROMA - E .DE NICOLA 

1.796.055,08 € 


1.796.055,08 € 

12.234.117,56 € 

8 

13 

Casalnuovo Di Napoli 

NA 

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA A NORMA DELLA STRUTTURA 
SCOLASTICA DI VIA DE FILIPPO "RAGAZZI D'EUROPA" 

1.863.708,68 € 


1.863.708,68 € 

14.097.826,24 € 

9 

17 

Casalnuovo Di Napoli 

NA 

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA A NORMA DELLA STRUTTURA 
SCOLASTICA DI VIA PIGNA "A. MORO" 

2.716.144,04 € 


2.716.144,04 € 

16.813.970,28 € 

10 

18 

Casalnuovo Di Napoli 

NA 

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA A NORMA DELLA STRUTTURA 
SCOLASTICA ICS "R.VIVIANI" DI VIA ZI’ CARLO 

2.986.758,44 € 


2.986.758,44 € 

19.800.728,72 € 

11 

20 

San Marco Dei Cavoti 

BN 

RIFUNZIONALIZZAZIONE, MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

DEGLI SPAZI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN PIAZZA RIMEMBRANZA CHE OSPITA 
L'ISTITUTO COMPRENSIVO 

1.039.719,35 € 


1.039.719,35 € 

20.840.448,07 € 

12 

23 

Reino 

BN 

RI-FUNZIONALIZZAZIONE, MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA DOGANA DA ADIBIRE A POLO DELL'INFANZIA 

1.172.345,04 € 


1.172.345,04 € 

22.012.793,11 € 

13 

25 

Calitri 

AV 

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 
ISTITUTO COMPRENSIVO ALBERTO MANZI SITO IN VIA P NENNIA CALITRI 

2.850.000,00 € 

2.850,00 € 

2.847.150,00 € 

24.859.943,11 € 

14 

26 

Roscigno 

SA 

MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO 

3.193.240,94 € 


3.193.240,94 € 

28.053.184,05 € 

15 

27 

Calitri 

AV 

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA 
DELL'INFANZIA - ISTITUTO COMPRENSIVO IN VIA LARGO SAN BERNARDINO A CALITRI 

1.100.000,00 € 

1.100,00 € 

1.098.900,00 € 

29.152.084,05 € 

16 

28 

Ca m poi atta ro 

BN 

LAVORI DI RICOSTRUZIONE IN SITO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA 
DELL'INFANZIA E PRIMARIA ALLA VIA BEBIANA 

1.785.484,00 € 

1.000,00 € 

1.784.484,00 € 

30.936.568,05 € 

17 

29 

Castel San Giorgio 

SA 

BARRIERE ARCHITETTONICHE, SICUREZZA E SALUBRITÀ', ADEGUAMENTO DEGLI 
IMPIANTI TECNOLOGICI E CONVERSIONE AD EDIFICIO AD ENERGIA QUASI ZERO 
(N.Z.E.B.) DI UN EDIFICIO SCOLASTICO PER L'EDUCAZIONE SECONDARIA DI PRIMO 

1.303.398,40 € 


1.303.398,40 € 

32.239.966,45 € 

18 

33 

Capri 

NA 

ADEGUAMENTO PLESSI SCOLASTICI -1 LOTTO - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA 
SCUOLA "IV NOVEMBRE" 

370.000,00 € 


370.000,00 € 

32.609.966,45 € 

19 

37 

Vibonati 

SA 

ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DELLA 
FRAZIONE VILLAMMARE VIA TORRE 

898.461,84 € 


898.461,84 € 

33.508.428,29 € 

20 

42 

Montefredane 

AV 

MIGLIORAMENTO STATICO E FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO ALLA VIA PROVINCIALE ARCELLA 

796.120,19 € 


796.120,19 € 

34.304.548,48 € 

21 

45 

Monte Di Procida 

NA 

INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL CIRCOLO DIDATTICO "DANTE ALIGHIERI" 
PLESSO CAPOLUOGO 

4.000.000,00 € 

400,00 € 

3.999.600,00 € 

38.304.148,48 € 


fonte: http://burc.regione.campania.it 






















































22 

46 

Monte Di Procida 

NA 

INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL CIRCOLO DIDATTICODANTE ALIGHIERI 
PLESSO CORRICELLA 

1.120.000,00 € 

112,00 € 

1.119.888,00 € 

39.424.036,48 € 

23 

53 

Teggiano 

SA 

MIGLIORAMENTO FUNZIONALE ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE SCUOLA MEDIA CON ACCORPAMENTO SCUOLA ELEMENTARE E 
MATERNA CENTRO STORICO 

3.000.000,00 € 

4.480,00 € 

2.995.520,00 € 

42.419.556,48 € 

24 

63 

Santa Maria La Carità 

NA 

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SCUOLA ELEMENTARE PLESSO VIA 
CAPPELLA DI BISI 

675.900,03 € 


675.900,03 € 

43.095.456,51 € 

25 

64 

Santa Maria La Carità 

NA 

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SCUOLA ELEMENTARE PLESSO 
PETRARO 

1.070.671,21 € 


1.070.671,21 € 

44.166.127,72 € 

26 

65 

Castel San Giorgio 

SA 

degli impianti tecnologici, sicurezza e salubrità e/ conversione ad edificio ad energia quasi 
zero (N.Z.E.B.) dell'edifico scolastico per l'infanzia "Pina Pappalardo" al capoluogo (art. 4, 
comma 2, lett. e), e f) dell'avviso di cui alla D. D. 620 del 04/06/2018) 

438.094,40 € 


438.094,40 € 

44.604.222,12 € 

27 

67 

Castel San Giorgio 

SA 

degli impianti tecnologici, sicurezza e salubrità e conversione ad edificio ad energia quasi zero 
(N.Z.E.B.) de II 'edifico colastico per l'infanzia "Clelia Amodio" alla frazione S. Maria a Favore 
(art. 4, comma 2, lett. e), e f) dell'avviso di cui alla D. D. n. 620 del 04/06/2018) 

341.451,60 € 


341.451,60 € 

44.945.673,72 € 

28 

68 

Vallesaccarda 

AV 

ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE GENERALE DELLA SCUOLA MATERNA 
ED ASILO NIDO INTERCOMUNALE "SITTADELLA DEL BAMBINO" DELLA BARONIA 

1.134.000,00 € 

500,00 € 

1.133.500,00 € 

46.079.173,72 € 

29 

84 

Galiuccio 

CE 

ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO 
SCUOLA ELEMENTARE DI SAN CLEMENTE 

1.320.000,00 € 


1.320.000,00 € 

47.399.173,72 € 


86 

Galluccio 

CE 

ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA SAN CLEMENTE 

600.000,00 € 


600.000,00 € 

47.999.173,72 € 


88 

Oliveto Citra 

SA 

LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA IN 
LOCALITÀ' DOGANA NEL COMUNE DI OLIVETO CITRA (SA) 

485.619,20 € 


485.619,20 € 

48.484.792,92 € 

32 

89 

Oliveto Citra 

SA 

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA IN LOCALITÀ' CAPOLUOGO NEL 
COMUNE DI OLIVETO CITRA (SA) 

1.514.004,80 € 


1.514.004,80 € 

49.998.797,72 € 

33 

95 

Cesa 

CE 

Intervento di abbattimento e successiva ricostruzione della scuola elementare "G. RODARI" 
sita in Via Campostrino 

2.169.834,50 € 


2.169.834,50 € 

52.168.632,22 € 

34 

96 

Sala Consilina 

SA 

Lavori di ricostruzione dei plesso scolastico di "VISCIGLIETE" 

359.939,94 € 


359.939,94 € 

52.528.572,16 € 

35 

97 

Cimitile 

NA 

Lavori di completamento ed adeguamento sismico della struttura scolastica inutilizzata sita in 
località Pizzone, Via De Nicola 

3.905.000,00 € 


3.905.000,00 € 

56.433.572,16 € 

36 

98 

Sala Consilina 

SA 

Lavori di ricostruzione del plesso scolastico di "CAPPUCCINI - SAGNANO" 

860.370,35 € 


860.370,35 € 

57.293.942,51 € 

37 

101 

Cimitile 

NA 

LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA STRUTTURA 
SCOLASTICA INUTILIZZATA POLO DI INFANZIA IN VIA GUADAGNI 

1.616.000,00 € 


1.616.000,00 € 

58.909.942,51 € 

38 

106 

Cimitile 

NA 

Lavori di riqualificazione e adeguamento sismico della scuola media "C. Guadagni" 

2.035.000,00 € 


2.035.000,00 € 

60.944.942,51 € 

39 

110 

Pietrelcina 

BN 

Adeguamento sismico scuola elementare Padre Pio 

1.850.000,00 € 


1.850.000,00 € 

62.794.942,51 € 

40 

120 

Montoro 

AV 

SOSTITUZIONE EDILIZIA MEDIANTE NUOVA COSTRUZIONE DELL'EDIFICIO 

SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO E SCUOLA DELL'INFANZIA ALLA 

FRAZ. TORCHIATI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO A. GALI ANI 

5.575.543,94 € 


5.575.543,94 € 

68.370.486,45 € 

41 

124 

Montoro 

AV 

SOSTITUZIONE EDILIZIA MEDIANTE NUOVA COSTRUZIONE DELL'EDIFICIO 

SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA ALLA FRAZIONE SAN PIETRO 
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO A. GALI ANI DI MONTORO 

3.527.704,75 € 


3.527.704,75 € 

71.898.191,20 € 

42 

127 

Frattaminore 

NA 

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DELL'ISTITUTO C. COLOMBO DI VIA MANZONI 

3.180.000,00 € 

318,00 € 

3.179.682,00 € 

75.077.873,20 € 

43 

146 

Montesarchio 

BN 

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA 

MATERNA ED ELEMENTARE "PONTELIGNO" 

346.121,40 € 


346.121,40 € 

75.423.994,60 € 

44 

147 

Montesarchio 

BN 

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA 

MATERNA "L'ISOLA DELL'INFANZIA" VIATABURNO -1° CRICOLO 

860.466,49 € 


860.466,49 € 

76.284.461,09 € 

45 

152 

Santa Maria La Fossa 

CE 

SOSTITUZIONE EDILIZIA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO "MONS. E. MIRRA" 

2.635.000,00 € 

263,50 € 

2.634.736,50 € 

78.919.197,59 € 


fonte: http://burc.regione.campania.it 





















































46 

158 

Ischia 

NA 

Lavori di sostituzione edilizia, efficientamento energetico (NZEB), sistemazione spazi esterni e 
miglioramento dell'attrattività della scuola secondaria di 1° grado Giovanni Scotti 

6.990.600,00 € 

3.000,00 € 

6.987.600,00 € 

85.906.797,59 € 

47 

159 

Santa Maria La Fossa 

CE 

INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DELLA PALESTRA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO 
SCOLASTICO "MONS. E. MIRRA" 

495.000,00 € 

49,50 € 

494.950,50 € 

86.401.748,09 € 

48 

161 

Pellezzano 

SA 

LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA FRAVITA 

480.000,00 € 


480.000,00 € 

86.881.748,09 € 

49 

163 

Casola Di Napoli 

NA 

Intervento di messa in sicurezza, accessibilità e miglioramento delle condizioni di salubrità per 
i locali posti al livello SI, nonché efficientamento energetico del plesso scolastico scuola 
materna I.C. R. lozzino di Casola di Napoli alla Traversa Via Roma, snc 

280.334,28 € 


280.334,28 € 

87.162.082,37 € 

50 

176 

Pellezzano 

SA 

Lavori di adeguamento sismico scuola secondaria di 1° grado di Via Fravita 

1.130.000,00 € 


1.130.000,00 € 

88.292.082,37 € 

51 

180 

Telese Terme 

BN 

GARANTIRE IL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO 
ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA E UBICATO IN VIALE MINIERI NEL COMUNE DI TELESE 
TERME 

1.206.778,99 € 


1.206.778,99 € 

89.498.861,36 € 

52 


Telese Terme 

BN 

Lavori di adeguamento sismico ed impiantistico, superamento delle barriere architettoniche ed 
efficientamento energetico della scuola materna comunale sita in Via Papa Giovanni XXIII 

1.452.000,00 € 


1.452.000,00 € 

90.950.861,36 € 

53 


Malori 

SA 

PROJECT FINANCING "AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER LA DEMOLIZIONE E 
RICOSTRUZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO SITO IN MAIORI ALLA VIA DE 

JUSOLA" art. 183, comma 15, del d.lgs. n. 50/2016 

8.035.004,19 € 

4.885.004,19 € 

3.150.000,00 € 

94.100.861,36 € 

54 

187 

Telese Terme 

BN 

Lavori di ristrutturazione edilizia dell'edificio adibito a scuola secondaria di primo grado 
Massimo D'Azeglio alla Via Turistica del Lago del Comune di Telese Terme 

1.802.036,13 € 


1.802.036,13 € 

95.902.897,49 € 

55 

188 

Telese Terme 

BN 

Lavori di ristrutturazione edilizia della palestra della scuola secondaria di primo grado 

Massimo D'Azeglio alla Via Turistica del Lago del Comune di Telese Terme 

373.257,29 € 


373.257,29 € 

96.276.154,78 € 

56 

193 

Gragnano 

NA 

AURANO - 2) INTERVENTI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, 
ADEGUAMENTO IMPIANTI 2° CIRCOLO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 2° 
STRALCIO PLESSO AURANO 

1.083.946,30 € 


1.083.946,30 € 

97.360.101,08 € 

57 

194 

Gragnano 

NA 

VIA PERILLO - 2) INTERVENTI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, 
ADEGUAMENTO IMPIANTI IC GRAGNANO 3 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 

1° STRALCIO PLESSO STAGLI E DI VIA PERILLO 

562.445,79 € 


562.445,79 € 

97.922.546,87 € 

58 


Gragnano 

NA 

"GRAGNANO 1 UNGARETTI! - PLESSO UNGARETTI DI VIA QUARANTOLA - 2) 
INTERVENTI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, ADEGUAMENTO 
IMPIANTI DIREZIONE DIDATTICA "GRAGNANO 1 UNGARETTI" - PLESSO UNGARETTI DI 

2.333.673,52 € 


2.333.673,52 € 

100.256.220,39 € 

59 


Su coivo 

CE 

INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS - 
SCUOLA DELL'INFANZIA 

1.050.000,00 € 

105,00 € 

1.049.895,00 € 

101.306.115,39 € 

60 

198 

Gragnano 

NA 

LEOPARDI - 2) INTERVENTO DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, 
ADEGUAMENTO IMPIANTI IC GRAGNANO 3 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 
2° STRALCIO PLESSO SIANI DI VIA LEOPARDI 

1.899.306,30 € 


1.899.306,30 € 

103.205.421,69 € 

61 

200 

Castel San Giorgio 

SA 

ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PARTE IN C.A., CON CONVERSIONE AD EDIFICIO AD 
ENERGIA QUASI ZERO (N.Z.E.B.) DI UN EDIFICIO SCOLASTICO PER L'EDUCAZIONE 
PRIMARIA "LUIGI FASOLINO" ALLA FRAZIONE TRIVIO (art. 4, comma 2, lett. a), punti a.1 e 

999.921,39 € 


999.921,39 € 

104.205.343,08 € 

62 

206 

Venticano 

AV 

Lavori di costruzione del nuovo plesso scolastico da adibire a Scuola Materna, Elementare e 
Media 

6.425.000,00 € 


6.425.000,00 € 

110.630.343,08 € 

63 

208 

Piano Di Sorrento 

NA 

Lavori di adeguamento sismico e antincendio della scuola media "G. AMALFI" 

2.305.105,40 € 

230.510,05 € 

2.074.595,35 € 

112.704.938,43 € 

64 

210 

Succivo 

CE 

Intervento di sostituzione edilizia istituto comprensivo "DE AMICIS" - LOTTO C. 

4.450.000,00 € 

445,00 € 

4.449.555,00 € 

117.154.493,43 € 

65 

212 

Aversa 

CE 

Adeguamento e miglioramento sismico - demolizione e ricostruzione edificio scolastico Linguiti 

3.475.950,74 € 


3.475.950,74 € 

120.630.444,17 € 

66 

214 

Aversa 

CE 

Nuova costruzione di una scuola primaria, con annessa palestra, in sostituzione di edifici 
scolastici esistenti - Via G.Rossa 

2.250.000,00 € 


2.250.000,00 € 

122.880.444,17 € 

67 

215 

Aversa 

CE 

Adeguamento sismico della scuola elementare Stefanile - III circolo 

1.973.440,94 € 


1.973.440,94 € 

124.853.885,11 € 

68 

216 

Succivo 

CE 

Intervento di sostituzione edilizia istituto comprensivo "DE AMICIS - SCUOLA SECONDARIA 

DI 1° GRADO" 

3.150.000,00 € 

315,00 € 

3.149.685,00 € 

128.003.570,11 € 

69 

217 

Aversa 

CE 

Adeguamento e miglioramento sismico - demolizione e ricostruzione edificio scolastico 

UNRRA CASAS 

2.447.343,35 € 


2.447.343,35 € 

130.450.913,46 € 


fonte: http://burc.regione.campania.it 















































70 

218 

Aversa 

CE 

Adeguamento e miglioramento sismico - demolizione e ricostruzione edificio scolastico A. Diaz 

3.921.609,08 € 


3.921.609,08 € 

134.372.522,54 € 

71 

221 

Santo Stefano Del Sole 

AV 

Adeguamento strutturale dell'edificio scolastico di Via Casa Nigro (scuola primaria e scuola 
secondaria di primo grado) - Opere di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'alt. 3, c. 1, lett. d) 
del DPR n. 380/2001 

469.654,00 € 


469.654,00 € 

134.842.176,54 € 



Campo lattare 

BN 

LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLA 
PALESTRA POLIVALENTE AD USO SCOLASTICO 

1.162.037,42 € 


1.162.037,42 € 

136.004.213,96 € 



Santa Maria Capua Vetere 

CE 

ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO CARLO GALLOZZI 

3.986.292,31 € 


3.986.292,31 € 

139.990.506,27 € 

74 

234 

Pellezzano 

SA 

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI VIA 

NICOLA RUSSO ALLA FRAZ COPERCHIA 

3.350.000,00 € 


3.350.000,00 € 

143.340.506,27 € 

75 

235 

Cuccare Vetere 

SA 

MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE PLESSO SCOLASTICO 

2.051.032,00 € 

2.051,00 € 

2.048.981,00 € 

145.389.487,27 € 

76 

236 

Santa Maria Capua Vetere 

CE 

ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI 

1.800.877,32 € 


1.800.877,32 € 

147.190.364,59 € 

77 

237 

San Felice A Cancello 

CE 

MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA 
ELEMENTARE PADRE PIO E PIAZZA VOLTA DEI PERRI 

5.289.339,21 € 


5.289.339,21 € 

152.479.703,80 € 

78 


Santa Maria Capua Vetere 

CE 

ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO AS MAZZOCCHI PLESSO 
PIAZZA GIOVANNI XXIII 

1.061.265,67 € 


1.061.265,67 € 

153.540.969,47 € 

79 

■ 

San Felica A Cancello 

CE 

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA ALDO MORO 

3.081.026,69 € 


3.081.026,69 € 

156.621.996,16 € 

80 

249 

Airola 

BN 

ADEGUAMENTO SISMICO CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITO DELLA 
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN PASQUALE 

810.000,00 € 


810.000,00 € 

157.431.996,16 € 

81 

256 

Airola 

BN 

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO - SCUOLA INFANZIA 
SAN DONATO 

1.297.387,11 € 


1.297.387,11 € 

158.729.383,27 € 

82 

257 

Zungoli 

AV 

ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE GENERALE DELLA SCUOLA 
ELEMENTARE V. GRANDE E P. LOMBARDI - CORPO A 

1.406.792,32 € 

2.500,00 € 

1.404.292,32 € 

160.133.675,59 € 

83 

268 

Morcone 

BN 

Adeguamento alle norme di sicurezza dell'edificio scolastico in Viale dei Sanniti 

1.000.000,00 € 


1.000.000,00 € 

161.133.675,59 € 

84 

270 

Portici 

NA 

Adeguamento sismico edificio scolastico istituto comprensivo 2° circolo Viale Bernini 

5.277.946,00 € 


5.277.946,00 € 

166.411.621,59 € 

85 

271 

Portici 

NA 

Adeguamento sismico edificio scolastico istituto comprensivo 3° circolo Don Peppe Diana 

2.209.880,00 € 


2.209.880,00 € 

168.621.501,59 € 

86 

273 

Portici 

NA 

ADEGUMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO ISTITUTO COMPRENSIVO 5° CIRCOLO 
VIA CAPORTANO 

4.158.568,00 € 


4.158.568,00 € 

172.780.069,59 € 

87 

274 

Portici 

NA 

ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO ISTITUTO COMPRENSIVO 

SANTAGATA 5° CIRCOLO DI VIA NAPOLI 

5.276.193,40 € 


5.276.193,40 € 

178.056.262,99 € 

88 


Au letta 

SA 

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA DI AULETTA (SA) 

598.536,80 € 


598.536,80 € 

178.654.799,79 € 

89 

■ 

Portici 

NA 

ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO ISTITUTO COMPRENSIVO 4° 

CIRCOLO VIA DE LAUZIERES 

1.986.360,00 € 


1.986.360,00 € 

180.641.159,79 € 

90 

277 

Portici 

NA 

ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO ISTITUTO COMPRENSIVO "C. 
SANTAGATA 5° C.D." VIALE TIZIANO 

504.468,00 € 


504.468,00 € 

181.145.627,79 € 

91 

281 

Vitulazio 

CE 

Lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico per garantire la fruizione sicura e corretta del 
patrimonio immobiliare scolastico - Direzione didattica con annessa scuola dell'infanzia J.J. 
SCIALDONE 

2.315.000,00 € 


2.315.000,00 € 

183.460.627,79 € 



Au letta 

SA 

Lavori di completamento adeguamento sismico della scuola Don Bosco di Auletta (SA) 

854.963,52 € 


854.963,52 € 

184.315.591,31 € 



Lacco Ameno 

NA 

Interventi per la messa in sicurezza ed adeguamento sismico dell'istituto comprensivo 
Vincenzo Mennella, Lotto II scuola media in Via Fundera. Intervento a) Adeguamento sismico 

1.167.880,00 € 


1.167.880,00 € 

185.483.471,31 € 


fonte: http://burc.regione.campania.it 


















































94 

286 

Vitulazio 

CE 

Lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico per garantire la fruizione sicura e corretta del 
patrimonio immobiliare scolastico - SCUOLA ELEMENTARE G.L. RADICE 

2.290.000,00 € 


2.290.000,00 € 

187.773.471,31 € 



Mugnano Di Napoli 

NA 

Lavori di adeguamento sismico ed impiantistico, superamento delle barriere architettoniche ed 
efficientamento energetico della scuola media statale "Luigi Cirino" 

4.320.000,00 € 


4.320.000,00 € 

192.093.471,31 € 

96 

292 

Atena Lucana 

SA 

Lavori di adeguamento-miglioramento sismico ai sensi delFart. 3 comma 1 lett. D) DPR n. 
380/2001 dell'edificio scolastico sito in Via Marconi di Atena Capoluogo 

1.670.593,79 € 


1.670.593,79 € 

193.764.065,10 € 

97 

293 

Palma Campania 

NA 

Intervento di sostituzione edilizia, con demolizione e ricostruzione in situ dell'edificio comunale 
adibito a palestra facente parte dell'I.C. "A. DE CURTIS DI VIA MUNICIPIO" 

749.888,97 € 


749.888,97 € 

194.513.954,07 € 

98 

294 

Palma Campania 

NA 

Intervento di ristrutturazione edilizia dell'edificio scolastico comunale di Via Municipio Sede 
Principale dell'I.C. "A. DE CURTIS" 

4.549.485,79 € 


4.549.485,79 € 

199.063.439,86 € 

99 

295 

Baronissi 

SA 

Progetto di fattibilità tecnica ed economica per gli interventi di adeguamento/miglioramento 
dell'edificio della scuola dell'infanzia "RODARI" in Via San Francesco della frazione capoluogo 

586.803,00 € 


586.803,00 € 

199.650.242,86 € 

100 

296 

Bellosguardo 

SA 

Adeguamento sismico dell'edificio scolastico ATTILIO PEPE sito in Piazzale Necropoli Lucana 

1.700.000,00 € 


1.700.000,00 € 

201.350.242,86 € 

101 

297 

Palma Campania 

NA 

Intervento di sostituzione edilizia, con demolizione e ricostruzione in situ dell'edificio scolastico 
comunale di San Nicola facente parte dell'I.C. "V RUSSO" 

1.199.882,39 € 


1.199.882,39 € 

202.550.125,25 € 

102 

298 

Atena Lucana 

SA 

Lavori di adeguamento-miglioramento sismico ai sensi dell'alt. 3 comma 1 lett. D) DPR 
380/2001 dell'edificio scolastico sito in Via Stazione di Atena Lucana Scalo 

1.089.731,91 € 


1.089.731,91 € 

203.639.857,16 € 

103 

299 

San Martino Valle Caudina 

AV 

Adeguamento antisismico e messa in sicurezza della scuola materna sita in Via Castagneto 

800.000,00 € 


800.000,00 € 

204.439.857,16 € 

104 

302 

Baronissi 

SA 

PROGETTO DI FATTIBILITÀ' TECNICA ED ECONOMICA PER GLI INTERVENTI DI 
ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO ALL'EDIFICIO DELLA SCUOLA PRIMARIA 
"COLLODI"ALLA FRAZIONE ANTESANNO 

206.508,43 € 


206.508,43 € 

204.646.365,59 € 

105 

303 

Baronissi 

SA 

progetto di fattibilità' tecnica ed economica per gli interventi di adeguamento/miglioramento 
dell'edificio della scuola dell'infanzia "Montessori" alla frazione Antessano 

444.175,00 € 


444.175,00 € 

205.090.540,59 € 

106 

304 

Baronissi 

SA 

progetto di fattibilità' tecnica ed economica per gli interventi di adeguamento/miglioramento 
dell'edificio della scuola dell'infanzia e primaria "Falcone" alla frazione Saragnano 

853.799,64 € 


853.799,64 € 

205.944.340,23 € 

107 

305 

Baronissi 

SA 

PROGETTO DI FATTIBILITÀ' TECNICA ED ECONOMICA PER GLI INTERVENTI DI 
MIGLIORAMENTO ALL'EDIFICIO DELLA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA "SABATINI" ALLA 
FRAZIONE AIELLO 

825.530,00 € 


825.530,00 € 

206.769.870,23 € 

108 

306 

Baronissi 

SA 

PROGETTO DI FATTIBILITÀ' TECNICA ED ECONOMICA PER GLI INTERVENTI DI 
MIGLIORAMENTO ALL'EDIFICIO DELLA SCUOLA PRIMARIA "COSIMATO" A BARONISSI 
CAPOLUOGO 

329.108,53 € 


329.108,53 € 

207.098.978,76 € 

109 

307 

Baronissi 

SA 

PROGETTO DI FATTIBILITÀ' TECNICA ED ECONOMICA PER GLI INTERVENTI DI 
ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO ALL'EDIFICIO DELLA SCUOLA MEDIA A. VILLARI 
DELLA FRAZIONE BARONISSI CAPOLUOGO 

3.521.100,00 € 


3.521.100,00 € 

210.620.078,76 € 

110 

313 

Sarno 

SA 

ADEGUAMENTO NORMATIVO SISMICO - STRUTTURALE IMPIANTISTICO ED 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCOLASTICO VIA SODANO 

273.000,00 € 


273.000,00 € 

210.893.078,76 € 

111 

314 

Sarno 

SA 

ADEGUAMENTO NORMATIVO SISMICO - STRUTTURALE IMPIANTISTICO ED 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCOLASTICO VIA SANTA MARIA DELLA 
FOCE 

1.000.000,00 € 


1.000.000,00 € 

211.893.078,76 € 

112 

315 

Sarno 

SA 

ADEGUAMENTO NORMATIVO SISMICO - STRUTTURALE IMPIANTISTICO ED 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCOLASTICO VIA TICINO 

910.000,00 € 


910.000,00 € 

212.803.078,76 € 

113 

321 

Sarno 

SA 

ADEGUAMENTO NORMATIVO SISMICO - STRUTTURALE IMPIANTISTICO ED 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCOLASTICO VIA MATTEOTTI 

2.890.000,00 € 


2.890.000,00 € 

215.693.078,76 € 



Sarno 

SA 

ADEGUAMENTO NORMATIVO SISMICO - STRUTTURALE IMPIANTISTICO ED 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA BORGO IN VIA 
CAMPO SPORTIVO 

2.450.000,00 € 


2.450.000,00 € 

218.143.078,76 € 

115 


Sarno 

SA 

ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA 
ELEMENTARE E MEDIA EPISCOPIO 

1.300.000,00 € 


1.300.000,00 € 

219.443.078,76 € 

116 

326 

Sarno 

SA 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCOLASTICO CAPPELLA VECCHIA DI VIA 
PIOPPAZZE 

1.761.320,24 € 


1.761.320,24 € 

221.204.399,00 € 

117 

330 

Marcianise 

CE 

Miglioramento statico e funzionale nonché efficientamento energetico dell'edificio scolastico 
DD2 Bosco plesso Bosco sito in via De Felice Marcianise (CE) 

2.821.910,94 € 


2.821.910,94 € 

224.026.309,94 € 


fonte: http://burc.regione.campania.it 

















































118 

332 

Marcianise 

CE 

"MIGLIORAMENTO STATICO E FUNZIONALE NONCHE'EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO: D.D.1 CAVOUR PLESSO MAZZINI SITO IN 
PZZA CALCARA (CE)" 

2.970.460,39 € 


2.970.460,39 € 

226.996.770,33 € 

119 

333 

Lettere 

NA 

LAVORI PER ADEGUAMENTO SISMICO L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E PER IL 
MIGLIORAMENTO DELL'ATTRATTIVITA' DELLE AREE INTERNE ED ESTERNE DELLA 
SCUOLA MEDIA IC SILVIO PELLICO 

2.698.961,04 € 


2.698.961,04 € 

229.695.731,37 € 

120 

334 

Marcianise 

CE 

Miglioramento statico e funzionale dell'Istituto Comprensivo DD1 Cavour sito in Viale 

Mattarella Marcianise (CE) 

2.633.748,30 € 


2.633.748,30 € 

232.329.479,67 € 

121 

336 

Maddaloni 

CE 

lavori di abbattimento e ricostruzione in situ dell'edificio scolastico "LAMBRUSCHINI" sito in 

Via Campolongo 

4.750.000,00 € 

3.000,00 € 

4.747.000,00 € 

237.076.479,67 € 

122 


Marcianise 

CE 

"MIGLIORAMENTO STATICO E FUNZIONALE, NONCHÉ' DELL'EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DD2 BOSCO - PLESSO PASCOLI, SITO IN 
VIA VITTORIO VENETO - MARCIANISE (CE) 

4.753.053,80 € 


4.753.053,80 € 

241.829.533,47 € 

123 


Pozzuoli 

NA 

Progetto di completamento e adeguamento sismico e normativo deH'auditorium della scuola di 
1° grado " Giacinto Diano" 

1.075.000,00 € 


1.075.000,00 € 

242.904.533,47 € 

124 

340 

Palma Campania 

NA 

intervento di manutenzione straordinaria finalizzato all'adeguamento degli impianti tecnologici 
esitenti, abbattimento barriere architettoniche e raggiungimento condizioni di sicurezza, di 
igiene, di salubrità' degli ambienti 

199.927,86 € 


199.927,86 € 

243.104.461,33 € 

125 

341 

Marcianise 

CE 

Lavori di miglioramento statico e funzionale dell'Istituto Comprensivo Statale Aldo Moro sito in 
Via Tagliamento Marcianise (CE) 

4.980.929,63 € 


4.980.929,63 € 

248.085.390,96 € 

126 


Marcianise 

CE 

PROGETTO DI FATTIBILITÀ' TECNICA ED ECONOMICA PER 1 LAVORI DI 
"MIGLIORAMENTO STATICO E FUNZIONALE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
ANIELLO CALCARA PLESSO D'ANNUNZIO SITO IN VIA D'ANNUNZIO MRCIANISE (CE) 

2.049.453,79 € 


2.049.453,79 € 

250.134.844,75 € 

127 


Anacapri 

NA 

adeguamento sismico ed antincendio dell'istituto comprensivo GEMITO Scuola Secondaria di 

1° Grado V. Gemito 

1.790.732,00 € 


1.790.732,00 € 

251.925.576,75 € 

128 

346 

Anacpri 

NA 

Adeguamento sismico ed antincendio dell'istituto comprensivo Gemito - scuola primaria 
dell'infazia B. Croce 

1.752.500,60 € 


1.752.500,60 € 

253.678.077,35 € 

129 

351 

Sarno 

SA 

ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA 
ELEMENTARE E MATERNA LAVORATE 

1.300.000,00 € 


1.300.000,00 € 

254.978.077,35 € 

130 

352 

Sarno 

SA 

ADEGUAMENTO NORMATIVO SISMICO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO ED 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCOLASTICO VIA VECCHIA LAVORATE 
MASSERIA MONZO 

4.611.000,00 € 


4.611.000,00 € 

259.589.077,35 € 

131 

353 

Sarno 

SA 

ADEGUAMENTO NORMATIVO SISMICO - STRUTTURALE IMPIANTISTICO ED 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCOLASTICO PLESSO LAUDISIO IN VIA 
LANZARA 

1.613.545,20 € 


1.613.545,20 € 

261.202.622,55 € 

132 

354 

Sarno 

SA 

ADEGUAMENTO NORMATIVO SISMICO - STRUTTURALE IMPIANTISTICO ED 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCOLASTICO MEDIA AMENDOLA IN VIA 
ROMA 

3.010.000,00 € 


3.010.000,00 € 

264.212.622,55 € 

133 

360 

Cervino 

CE 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI 
MASSERCOLA DON. DOMENICO VALENTINO 

400.000,00 € 


400.000,00 € 

264.612.622,55 € 

134 

361 

Pozzuoli 

NA 

PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO DELLA SCUOLA SECONDARIA 
PRIMO GRADO GIACINTO DIANO 

5.780.000,00 € 


5.780.000,00 € 

270.392.622,55 € 

135 

365 

Lacco Ameno 

NA 

INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO SISMICO 

DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO VINCENZO MENNELLA LOTTO II SCUOLA MEDIA IN VIA 
FUNDERA INTERVENTO a) ADEGUAMENTO SISMICO 

1.167.880,00 € 


1.167.880,00 € 

271.560.502,55 € 

136 

366 

Valle Di Maddaloni 

CE 

ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO SCUOLA 

MEDIA 

1.270.000,00 € 


1.270.000,00 € 

272.830.502,55 € 

137 

370 

Pozzuoli 

NA 

Progetto di adeguamento sismico e normativo della palestra della scuola secondaria di 1° 
grado "GIACINTO DIANO" 

1.435.000,00 € 


1.435.000,00 € 

274.265.502,55 € 

138 

371 

San Salvatore Telesino 

BN 

Lavori di adeguamento sismico dell'istituto della scuola primaria IC "SAN GIOVANNI BOSCO" 
in Via Bagni 

1.958.000,00 € 


1.958.000,00 € 

276.223.502,55 € 

139 

372 

Qualiano 

NA 

Lavori di ristrutturazione, con adeguamento sismico ed efficientamento energetico in sito 
dell’istituto SALVATORE DI GIACOMO 

1.781.000,00 € 


1.781.000,00 € 

278.004.502,55 € 

140 

379 

Mercato San Severino 

SA 

Interventi di adeguamento sismico ed antincendio 1 “circolo didattico - PLESSO SCOLASTICO 
"EMILIO COPPOLA" 

1.841.897,55 € 


1.841.897,55 € 

279.846.400,10 € 

141 

380 

Mercato San Severino 

SA 

Interventi di adeguamento sismico ed antincendio 1° circolo didattico - PLESSO 

SCOLASTICO "DON SALVATORE GUADAGNO" 

2.598.128,72 € 


2.598.128,72 € 

282.444.528,82 € 


fonte: http://burc.regione.campania.it 




















































142 

381 

Mercato San Severino 

SA 

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED ANTINCENDIO 1 ° CIRCOLO DIDATTICO - 
PLESSO SCOLASTICO "EMILIO PESCE" 

871.080,90 € 


871.080,90 € 

283.315.609,72 € 

143 

382 

Pozzuoli 

NA 

PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO DELL SCUOLA PRIMARIA 
"TROISI" 

2.885.000,00 € 


2.885.000,00 € 

286.200.609,72 € 

144 

383 

Cercola 

NA 

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'I.C. CARAVITA 

985.025,05 € 


985.025,05 € 

287.185.634,77 € 

145 

384 

Paduli 

BN 

Ristrutturazione, adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola dell'infanzia 

633.000,00 € 


633.000,00 € 

287.818.634,77 € 

146 

385 

Sicignano Degli Alburni 

SA 

Miglioramento dell'attrattività della scuola attraverso la demolizione e ricostruzione di un 
manufatto strutturalmente indipendente da destinarsi a palestra scolastica a Sicignano 
capoluogo 

1.150.000,00 € 


1.150.000,00 € 

288.968.634,77 € 

147 

386 

Mercato San Severino 

SA 

Interventi di adeguamento sismico ed antincendio 2° Circolo Didattico - PLESSO 
SCOLASTICO DI CIORANI 

446.800,00 € 


446.800,00 € 

289.415.434,77 € 

148 

387 

Mercato San Severino 

SA 

Interventi di adeguamento sismico ed antincendio 2° circolo didattico - PLESSO 

SCOLASTICO DI COSTA 

523.760,77 € 


523.760,77 € 

289.939.195,54 € 

149 

388 

Mercato San Severino 

SA 

Interventi di adeguamento sismico ed antincendio 2° circolo didattico - PLESSO 

SCOLASTICO DI CURTERI 

896.608,59 € 


896.608,59 € 

290.835.804,13 € 

150 

390 

Santa Marina 

SA 

Messa in sicurezza di edificio scolastico sito nel capoluogo in Via Santa Croce mediante 
demolizione e ricostruzione 

999.937,00 € 


999.937,00 € 

291.835.741,13 € 

151 

391 

Mercato San Severino 

SA 

Interventi di adeguamento sismico ed antincendio 2° circolo didattico - PLESSO 

SCOLASTICO DI SANT'ANGELO 

986.772,55 € 


986.772,55 € 

292.822.513,68 € 

152 

392 

Mercato San Severino 

SA 

INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO ED ANTINCENDIO 2° CIRCOLO DIDATTICO - 
PALESTRA PLESSO SCOLASTICO DI SANT'ANGELO 

137.774,45 € 


137.774,45 € 

292.960.288,13 € 

153 

393 

Mercato San Severino 

SA 

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED ANTINCENDIO 1 ° CIRCOLO DIDATTICO - 
PLESSO SCOLASTICO DELLA FRAZIONE PANDOLA 

1.619.897,87 € 


1.619.897,87 € 

294.580.186,00 € 

154 

399 

Santa Maria A Vico 

CE 

Adeguamento sismico ed aumento dell'attrattività del plesso scolastico ROSCIANO - 
INFANZIA 

550.000,00 € 


550.000,00 € 

295.130.186,00 € 

155 

400 

Santa Maria A Vico 

CE 

Adeguamento sismico del plesso scolastico ROSCIANO - PRIMARIA 

200.000,00 € 


200.000,00 € 

295.330.186,00 € 

156 

403 

Pozzuoli 

NA 

PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO DELLA SCUOLA PRIMARIA 
TRINCONE 

1.165.000,00 € 


1.165.000,00 € 

296.495.186,00 € 

157 

404 

Nocera Superiore 

SA 

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE DELLA SCUOLA 
PORTAROMANA 

450.000,00 € 


450.000,00 € 

296.945.186,00 € 

158 

407 

Nocera Superiore 

SA 

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E 

FUNZIONALE DELLA SAN GIOVANNI BOSCO 

3.698.000,00 € 


3.698.000,00 € 

300.643.186,00 € 

159 

410 

Nocera Superiore 

SA 

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E 

FUNZIONALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DE AMICIS 

1.464.000,00 € 


1.464.000,00 € 

302.107.186,00 € 

160 

414 

Nocera Superiore 

SA 

LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO IMPIANTISTICO ED ENERGETICO 
DELL'ISTITUTO DENOMINATO MARCO POLO 

2.993.000,00 € 


2.993.000,00 € 

305.100.186,00 € 

161 

415 

Camigliano 

CE 

INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1 
GRADO IN VIA ROCCO 

1.500.000,00 € 

1.500,00 € 

1.498.500,00 € 

306.598.686,00 € 

162 


Pozzuoli 

NA 

PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO DELLA SCUOLA SECONDARIA 
DI 1 GRADO QUASIMODO 

5.275.000,00 € 


5.275.000,00 € 

311.873.686,00 € 

163 


Vallata 

AV 

INTERVENTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE, ADEGUAMENTO, EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA IN VIA DEL TRAMONTO 

1.187.850,66 € 


1.187.850,66 € 

313.061.536,66 € 

164 


Pollenatrocchia 

NA 

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO SUPERAMENTO DELLE 
BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA 
ELMENTARE SITA IN VIAAPICELLA 

868.000,00 € 


868.000,00 € 

313.929.536,66 € 

165 


Pozzuoli 

NA 

PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO PLESSO SCOLASTICO 
AGNANO- PISCIARELLI 

1.055.000,00 € 


1.055.000,00 € 

314.984.536,66 € 


fonte: http://burc.regione.campania.it 






















































166 

428 

Eboli 

SA 

LAVORI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO 
SCUOLA MATERNA STATALE AGATINO ARIA-ISTITUTO COMPRENSIVO MATTEO RIPA 

2.848.941,24 € 


2.848.941,24 € 

317.833.477,90 € 

167 

430 

Polleria Trocchia 

NA 

LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI IN VIA CESARE 

BATTISTI E VIA CALABRESE CON COSTRUZIONE IN ALTRO SITO IN VIA GARIBALDI 

3.912.000,00 € 


3.912.000,00 € 

321.745.477,90 € 

168 

431 

Volla 

NA 

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO PUBBLICO ICS 

V. DE SICA SITO IN VIA DE CAROLIS,2-80040- VOLLA 

664.644,24 € 


664.644,24 € 

322.410.122,14 € 

169 

437 

Lacco Ameno 

NA 

INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE, MESSA INSICUREZZA ED ADEGUAMENTO 
SISMICO DELL'ISTITUTO VINCENZO MENNELLA - LOTTO 1, SCUOLA ELEMENTARE IN 
CORSO ANGELO RIZZOLI 

1.363.300,00 € 


1.363.300,00 € 

323.773.422,14 € 

170 

438 

Volla 

NA 

Interventi di adeguamento sismico dell'edificio scolastico pubblico ICS "Vittorio De Sica", sito 
in Via Filichito - 80040 - Volla 

1.220.676,76 € 


1.220.676,76 € 

324.994.098,90 € 

171 

442 

Praiano 

SA 

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA E. DE FILIPPO DI PRAIANO (SA) 

1.125.544,32 € 


1.125.544,32 € 

326.119.643,22 € 

172 

443 

Volla 

NA 

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO PUBBLICO ICS 
"G. FALCONE", SITO IN VIA PETRARCA - 80040 - VOLLA 

1.355.845,48 € 


1.355.845,48 € 

327.475.488,70 € 

173 

447 

Volla 

NA 

Interventi di adeguamento sismico dell'edificio scolastico pubblico ICS "G. Falcone, sito in Via 
Cadudi di Nassirya, 38 

1.215.906,10 € 


1.215.906,10 € 

328.691.394,80 € 

174 

449 

Napoli 

NA 

Studio di fattibilità tecnica economica per lavori di completamento ed adeguamento, anche 
sismico, del complesso scolastico "MUSTO E FEDRO" 

1.625.201,15€ 


1.625.201,15 € 

330.316.595,95 € 

175 

451 

Eboli 

SA 

Lavori di adeguamento e miglioramento sismico edificio scolastico Infanzia Virgilio- IC Virgilio 

1.164.183,78 € 


1.164.183,78 € 

331.480.779,73 € 

176 

458 

Volla 

NA 

Interventi di adeguamento sismico dell'edificio scolastico pubblico ICS "G.FALCONE", sito in 
Via Manzoni 

982.786,33 € 


982.786,33 € 

332.463.566,06 € 

177 

462 

Benevento 

BN 

Rinforzo strutturale e adeguamento sismico e funzionale 

6.082.405,72 € 


6.082.405,72 € 

338.545.971,78 € 

178 

469 

Volla 

NA 

Interventi di adeguamento sismico dell'edificio scolastico pubblico ICS "M. SERAO", sito in Via 
dante Alighieri, 38 - 80040 Volla 

3.857.283,83 € 


3.857.283,83 € 

342.403.255,61 € 

179 

470 

Casal Di Principe 

CE 

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO DENOMINATO 
"PLESSO DON DIANA" MEDIANTE ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE DEL 

FABBRICATO 

3.000.000,00 € 

40.890,00 € 

2.959.110,00 € 

345.362.365,61 € 

180 

471 

Eboli 

SA 

LAVORI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO 
PLESSO PRIMARIA G. GONZAGA- ISTITUTO COMPRENSIVO G.GONZAGA 

1.323.507,61 € 


1.323.507,61 € 

346.685.873,22 € 

181 

472 

Benevento 

BN 

RINFORZO STRUTTURALE ED ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE 

2.813.421,09 € 


2.813.421,09 € 

349.499.294,31 € 

182 

473 

San Bartolomeo In Galdo 

BN 

STRALCIO FUNZIONALE - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LEONARDO BIANCHI" 
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALESTRA - PLESSO SCUOLA SECONDARIA 
DELFINA PETTINARO 

521.230,61 € 


521.230,61 € 

350.020.524,92 € 

183 

474 

Napoli 

NA 

INTERVENTO DI RESTAURO E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO 
SCOLASTICO SEDE DEL 78° ISTITUTO COMPRENSIVO "CARITEO ITALICO" PLESSO 
CARITEO SITO IN NAPOLI ALLA VIA BENEDETTO CARITEO N°47 

1.237.500,00 € 


1.237.500,00 € 

351.258.024,92 € 

184 

476 

Napoli 

NA 

INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERTVATIVO DELL'EDIFICIO 
SCOLASTICO SEDE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "MICHELANGELO AUGUSTO" 
PLESSO ILIONEOSITO IN NAPOLI ALLA VIA ILIONEO N°113 

1.425.000,00 € 


1.425.000,00 € 

352.683.024,92 € 

185 

478 

Benevento 

BN 

RINFORZO STRUTTURALE ED ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE 

3.028.974,52 € 


3.028.974,52 € 

355.711.999,44 € 

186 

479 

Napoli 

NA 

INTERVENTO DI RESTAURO E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO 
SCOLASTICO SEDE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "MICHELANGELO AUGUSTO" 
PLESSO PENDIO SITO IN NAPOLI ALLA VIA TACITO N. 31 

858.700,00 € 


858.700,00 € 

356.570.699,44 € 

187 

480 

Benevento 

BN 

ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE E RINFORZO STRUTTURALE E ADEGUAMENTO 
SISMICO E FUNZIONALE 

6.927.207,79 € 


6.927.207,79 € 

363.497.907,23 € 

188 

482 

Volla 

NA 

Interventi di adeguamento sismico dell'edificio scolastico pubblico ICS "M. Serao", sito in Via 
Caduti di Nassirya - 80040 Volla 

2.800.898,29 € 


2.800.898,29 € 

366.298.805,52 € 

189 

483 

Eboli 

SA 

Lavori di adeguamento e miglioramento sismico edificio scolastico Matteo Ripa 

3.062.744,85 € 


3.062.744,85 € 

369.361.550,37 € 


fonte: http://burc.regione.campania.it 

















































190 

486 

Benevento 

BN 

Rinforzo strutturale ed adeguamento sismico e funzionale 

1.159.265,83 € 


1.159.265,83 € 

370.520.816,20 € 

191 

489 

Benevento 

BN 

Rinforzo strutturale ed adeguamento sismico e funzionale 

717.428,55 € 


717.428,55 € 

371.238.244,75 € 

192 

492 

Benevento 

BN 

RINFORZO STRUTTURALE ED ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE 

958.309,77 € 


958.309,77 € 

372.196.554,52 € 

193 

494 

Vitulano 

BN 

Completamento Edificio Scuola Media alla Via ladonisi 

672.000,00 € 


672.000,00 € 

372.868.554,52 € 

194 


Napoli 

NA 

INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELL'ATTRATTIVITA' DELL'I.C. NAZARETH PLESSO 
SANTA CROCE 

1.250.000,00 € 


1.250.000,00 € 

374.118.554,52 € 

195 


Benevento 

BN 

RINFORZO STRUTTURALE ED ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE 

2.386.215,65 € 


2.386.215,65 € 

376.504.770,17 € 

196 

498 

Eboli 

SA 

Lavori di adeguamento e miglioramento sismico edificio scolastico Plesso Pietro da Eboli-IC 

G. Gonzaga 

8.094.310,13 € 


8.094.310,13 € 

384.599.080,30 € 

197 

501 

Benevento 

BN 

Abbattimento e ricostruzione e rinforzo strutturale ed adeguamento sismico e funzionale 

5.676.298,74 € 


5.676.298,74 € 

390.275.379,04 € 

198 


Benevento 

BN 

Rinforzo strutturale ed adeguamento sismico e funzionale. 

1.290.768,99 € 


1.290.768,99 € 

391.566.148,03 € 

199 

■ 

Benevento 

BN 

Rinforzo strutturale ed adeguamento sismico e funzionale. 

951.505,92 € 


951.505,92 € 

392.517.653,95 € 

200 

506 

Salerno 

SA 

Lavori di adeguamento sismico presso la scuola “Matteo Mari” in piazza A. Trucillo, Salerno 

4.218.830,34 € 


4.218.830,34 € 

396.736.484,29 € 

201 

507 

Benevento 

BN 

Rinforzo strutturale ed adeguamento sismico e funzionale. 

3.710.094,33 € 


3.710.094,33 € 

400.446.578,62 € 

202 

508 

Eboli 

SA 

LAVORI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO 
PLESSO VINCENZO GIUDICE - PRIMO CIRCOLO DIDATTICO 

3.257.857,07 € 


3.257.857,07 € 

403.704.435,69 € 

203 

509 

Benevento 

BN 

Rinforzo strutturale ed adeguamento sismico e funzionale. 

2.878.645,62 € 


2.878.645,62 € 

406.583.081,31 € 

204 

510 

Salento 

SA 

Progetto di restauro e risanamento conservativo e messa in sicurezza scuola materna 

Frazione Fasana 

226.552,00 € 


226.552,00 € 

406.809.633,31 € 

205 

511 

Benevento 

SA 

Rinforzo strutturale ed adeguamento sismico e funzionale. 

3.387.722,14 € 


3.387.722,14 € 

410.197.355,45 € 

206 

513 

Benevento 

BN 

Rinforzo strutturale ed adeguamento sismico e funzionale. 

1.508.356,35 € 


1.508.356,35 € 

411.705.711,80 € 

207 

514 

Salerno 

SA 

Lavori di adeguamento sismico presso la scuola "MEDAGLIE D'ORO" in Via P. Vocca, Salerno 

3.820.527,95 € 


3.820.527,95 € 

415.526.239,75 € 

208 

515 

Mignano Monte Lungo 

CE 

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DELL'IMMOBILE DI SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA CEDERLE 

406.000,00 € 


406.000,00 € 

415.932.239,75 € 

209 

516 

Benevento 

NA 

Rinforzo strutturale ed adeguamento sismico e funzionale. 

770.028,74 € 


770.028,74 € 

416.702.268,49 € 



Mignano Monte Lungo 

CE 

“SCUOLA MEDIA CEDERLE - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, FUNZIONALE ED 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO PALESTRA E SERVIZI ANNESSI 

559.000,00 € 


559.000,00 € 

417.261.268,49 € 


■ 

Benevento 

BN 

Abbattimento e ricostruzion 

10.483.070,55 € 


10.483.070,55 € 

427.744.339,04 € 

212 

520 

Trecase 

NA 

INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "SANCIA 
D'ANGIO'" - SCUOLA PRIMARIA 

1.050.000,00 € 


1.050.000,00 € 

428.794.339,04 € 

213 

521 

Benevento 

BN 

Abbattimento e ricostruzione 

3.306.799,69 € 


3.306.799,69 € 

432.101.138,73 € 


fonte: http://burc.regione.campania.it 

























































214 

522 

Benevento 

BN 

Abbattimento e ricostruzione 

4.240.583,95 € 


4.240.583,95 € 

436.341.722,68 € 

215 

523 

Cercola 

NA 

Adeguamento ed efficientamento energetico plesso scolastico MODIGLIANI 

2.485.000,00 € 


2.485.000,00 € 

438.826.722,68 € 

216 

524 

Salerno 

SA 

Lavori di adeguamento sismico presso la scuola "MARICONDA VERNIERI" in Via Pasubio, 
Salerno 

1.316.800,27 € 


1.316.800,27 € 

440.143.522,95 € 

217 

526 

Laurino 

SA 

Lavori di adeguamento sismico e messa a norma degli impianti elettrici ed antincendio plessi 
scolastici in Via dell'lmmacola di Laurino (SA) 

935.000,00 € 


935.000,00 € 

441.078.522,95 € 

218 

528 

Eboli 

SA 

Lavori di adeguamento e miglioramento sismico edificio scolastico plesso Borgo-Primo C.D. 

3.004.596,64 € 


3.004.596,64 € 

444.083.119,59 € 

219 

537 

Eboli 

SA 

LAVORI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO 
VIRGILIO 

3.821.499,67 € 


3.821.499,67 € 

447.904.619,26 € 

220 

538 

Trecase 

NA 

INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "SANCIA 
D'ANGIO'" - SCUOLA INFANZIA E SECONDARIA 1 GRADO 

3.890.000,00 € 


3.890.000,00 € 

451.794.619,26 € 

221 

541 

Somma Vesuviana 

NA 

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO UBICATO IN SOMMA 
VESUVIANA ALLA VIA ROMA -1 CIRCOLO DIDATTICO SOMMA VESUVIANA - SCUOLA 
ELEMENTARE G. ARFE' 

2.765.000,00 € 


2.765.000,00 € 

454.559.619,26 € 

222 

542 

Napoli 

NA 

INTERVENTI DI RESTAURO E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO 
SCOLASTICO CADUTI DI VIA FANI DELL'I.C. CAMPO DEL MORICINO 

2.908.800,00 € 


2.908.800,00 € 

457.468.419,26 € 

223 

544 

Bucciano 

BN 

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "F. DE 
SANCTIS" 

2.200.000,00 € 

1.000,00 € 

2.199.000,00 € 

459.667.419,26 € 

224 


San Michele Di Serino 

AV 

LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE MEDIA 

E PALESTRA DI PROPRIETÀ' COMUNALE 

2.446.990,40 € 


2.446.990,40 € 

462.114.409,66 € 

225 

■ 

Napoli 

NA 

INTERVENTI DI RESTAURO E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO 
SCOLASTICO ONORATO FAVA DELL'I.C. FAVA-GIOIA, SITO IN NAPOLI ALLA VICO DELLE 
TRONE A MATERDEI N.14/B 

3.393.600,00 € 


3.393.600,00 € 

465.508.009,66 € 

226 

550 

Grottaminarda 

AV 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN TOMMASO D'AQUINO- PLESSO ALLA VIA DE GASPERI 
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIFUNZIONALIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA 
LUIGI LAZZARUOLO. 

2.037.629,67 € 


2.037.629,67 € 

467.545.639,33 € 

227 

553 

Montesano Sulla Marcellana 

SA 

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE 

1.290.000,00 € 


1.290.000,00 € 

468.835.639,33 € 



Napoli 

NA 

INTERVENTI DI RESTAURO E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL’EDIFICIO 
SCOLASTICO GIANTURCO DELL'I.C. D'AOSTA SCURA,SITO IN NAPOLI ALLA VIA F. 
GIRARDI N. 90 

2.120.800,00 € 


2.120.800,00 € 

470.956.439,33 € 



Eboli 

SA 

Lavori di adeguamento e miglioramento sismico edificio scolastico primaria infanzia Cioffi-IC 
Virgilio 

961.959,16 € 


961.959,16 € 

471.918.398,49 € 

230 

557 

Bagnoli Irpino 

AV 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO E 
PALESTRA "MICHELE LENZI" 

2.000.000,00 € 


2.000.000,00 € 

473.918.398,49 € 

231 

558 

Somma Vesuviana 

NA 

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO UBICATO IN SOMMA 
VESUVIANA (NA) ALLA VIA SAN GIOVANNI DE MATHA-1° CIRCOLO DIDATTICO SOMMA 
VES.NA- SCUOLA MATERNA S.G.DE MATHA 

551.900,14 € 


551.900,14 € 

474.470.298,63 € 

232 

561 

Bucciano 

BN 

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA SCOLASTICA ANNESSA 
ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO "F. DE SANCTIS" 

300.000,00 € 

1.000,00 € 

299.000,00 € 

474.769.298,63 € 

233 

563 

Napoli 

NA 

INTERVENTO DI RESTAURO E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO 
SCOLASTICO ROCCO IEMMA, SITO IN NAPOLI ALLA VIA GUGLIELMO APPULO N. 16 

1.212.000,00 € 


1.212.000,00 € 

475.981.298,63 € 

234 

564 

Eboli 

SA 

Lavori di adeguamento e miglioramento sismico edificio scolastico IC G. Romano 

3.975.974,57 € 


3.975.974,57 € 

479.957.273,20 € 

235 

565 

Grottaminarda 

AV 

Istituto comprensivo San Tommaso D'Aquino - Plesso alla Via De Gasperi - Intervento di 
messa in sicurezza sismica e rifunzionalizzazione - Scuola Secondaria di 1° grado "GIOVANNI 
XXIII" 

3.083.761,41 € 


3.083.761,41 € 

483.041.034,61 € 

236 

566 

Montesarchio 

BN 

Delocalizzazione del complesso scolastico per la scuola primaria con annessa palestra 

10.088.397,55 € 


10.088.397,55 € 

493.129.432,16 € 

237 

568 

Somma Vesuviana 

NA 

Ristrutturazione edilizia dell'edificio (Fabbricato "A" e Fabbricato "B") ubicato in Somma 
Vesuviana (NA) alla Via Don Minzoni, 16 - Circolo Didattico Somma Ves. 2 - Don Minzoni - 
C.M. NAEE214000P 

2.749.312,98 € 


2.749.312,98 € 

495.878.745,14 € 


fonte: http://burc.regione.campania.it 
















































238 

570 

Somma Vesuviana 

NA 

Ristrutturazione edilizia dell'edificio scolastico III Circolo didattico Ex Bertona, Via Santa Maria 
Del Pozzo 

2.370.368,60 € 


2.370.368,60 € 

498.249.113,74 € 

239 

572 

Napoli 

NA 

INTERVENTI DI RESTAURO E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO 
SCOLASTICO RISTORI DELL'I.C. RISTORI, SITO IN NAPOLI ALLA VIA LUCREZIA 
D'ALAGNO N. 16 

4.072.000,00 € 


4.072.000,00 € 

502.321.113,74 € 


575 

Somma Vesuviana 

NA 

Ristrutturazione edilizia dell'edificio scolastico 1 Circolo Didattico - Via Ferrante D'Aragona 

796.905,45 € 


796.905,45 € 

503.118.019,19€ 


577 

Sant'Anastasia 

NA 

ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO FINALIZZATI ALL'AGIBILITÀ' 

DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "I.C.2 SANT’ANASTASIA 

1.055.772,33 € 


1.055.772,33 € 

504.173.791,52 € 

242 

582 

Napoli 

NA 

INTERVENTI DI RESTAURO R DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PLESSO 

INFANZIA 30° C. D. PARINI, VIA CUPA FOSSO DEL LUPO 15 

277.170,98 € 


277.170,98 € 

504.450.962,50 € 

243 

584 

Somma Vesuviana 

NA 

Ristrutturazione edilizia dell'Istituto scolastico II Circolo "Rione Trieste" - Via Costantinopoli 

214 

2.022.759,91 € 


2.022.759,91 € 

506.473.722,41 € 

244 

586 

Somma Vesuviana 

NA 

Ristrutturazione edilizia della scuola media San Giovanni Bosco - Piazza Vittorio Emanuele III - 
Somma Vesuviana 

1.519.295,35 € 


1.519.295,35 € 

507.993.017,76 € 

245 

587 

Pratola Serra 

AV 

Demolizione e ricostruzione dell'edificio adibito a scuola dell'infanzia e secondaria di primo 
grado di Pratola Serra - capoluogo - in Via Carmine Marano (già Via Saudelle) 

3.500.000,00 € 


3.500.000,00 € 

511.493.017,76 € 



Montesano Sulla Marcellana 

SA 

ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA PRIMARIA 
MONTESANO CAPOLUOGO 

1.268.000,00 € 


1.268.000,00 € 

512.761.017,76 € 



Somma Vesuviana 

NA 

Ristrutturazione edilizia della scuola media "SUMMA VILLA" - Via Aldo Moro 

1.054.697,40 € 


1.054.697,40 € 

513.815.715,16€ 

248 

590 

Massa Lubrense 

NA 

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 
PER L'INFANZIA ED ELEMENTARE "DON MILANI" SITO IN VIA COLOMBO 2 MASSA 
LUBRENSE 

681.529,14 € 


681.529,14 € 

514.497.244,30 € 

249 

592 

Eboli 

SA 

LAVORI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO 
SCUOLA STATALE PRIMARIA MOLINELLO - ISTITUTO COMPRENSIVO GIACINTO 
ROMANO 

1.917.825,43 € 


1.917.825,43 € 

516.415.069,73 € 

250 

594 

Parolise 

AV 

Realizzazione palestra a servizio dell'edificio scolastico "PASQUALE AMATUCCI" 

686.000,00 € 


686.000,00 € 

517.101.069,73 € 

251 

597 

Sant'Anastasia 

NA 

ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO FINALIZZATI ALL'AGIBILITÀ' 

DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "I.C. F. D'ASSISI - NICOLA AMORE" - PLESSO STARZA 

398.635,39 € 


398.635,39 € 

517.499.705,12 € 

252 

598 

Riardo 

CE 

MIGLIORAMENTO DELL'ATTRATTIVITA' DELLE AREE INTERNE ED ESTERNE, IL 
SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA MATERNA E 
MEDIA SITA IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII 

870.683,40 € 

870,68 € 

869.812,72 € 

518.369.517,84 € 

253 

599 

Gittoni Valle Piana 

SA 

SCUOLA PER L'INFANZIA "MADONNA DI FATIMA" 

340.000,00 € 


340.000,00 € 

518.709.517,84 € 

254 

600 

San Giovanni A Piro 

SA 

LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON CRITERI ANTISISMICI INNOVATIVI 
DELL'EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA IN VIA 
GIARDINO DELLA FRAZIONE SCARIO 

4.679.858,89 € 


4.679.858,89 € 

523.389.376,73 € 

255 

602 

Rocca D'Evandro 

CE 

LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE SITA ALLA VIA 
CASAMARINA 

574.800,00 € 


574.800,00 € 

523.964.176,73 € 

256 


Rocca D'Evandro 

CE 

LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO DELLA SCUOLA MATERNA SITA ALLA LOCALITÀ' 
MARSELLA 

566.350,00 € 


566.350,00 € 

524.530.526,73 € 

257 

■ 

San Vitaliano 

NA 

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA SCUOLA MATERNA 

1.165.538,00 € 


1.165.538,00 € 

525.696.064,73 € 

258 

610 

Ponte 

BN 

REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO UNICO 

4.760.580,00 € 


4.760.580,00 € 

530.456.644,73 € 

259 

616 

Capodrise 

CE 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO CON NUOVA COSTRUZIONE DELLA SCUOLA 
MEDIA "GAGLIONE"NALL'INTERNO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. 
GAGLIONE ATTUATO CON LA DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE 

4.145.259,25 € 


4.145.259,25 € 

534.601.903,98 € 



Battipaglia 

SA 

DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO MARCONI IN VIASERRONI (SNAES 

CODICE WDIFICIO 0650141208 + SNAES CODICE PALESTRA 0650141209) E 
RICOSTRUZIONE DEL NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO SULLA MEDESIMA AREA SEDIME 

5.000.000,00 € 


5.000.000,00 € 

539.601.903,98 € 



Napoli 

NA 

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE 
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "PAVESE" PLESSO NOBILE SITO IN NAPOLI ALLA VIA 
USSANI 3 

2.891.767,01 € 


2.891.767,01 € 

542.493.670,99 € 


fonte: http://burc.regione.campania.it 



















































262 

634 

Battipaglia 

SA 

DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO KENNEDY VIA BELVEDERE E 
RICOSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN ALTRO SITO 

5.500.000,00 € 


5.500.000,00 € 

547.993.670,99 € 

263 

635 

Napoli 

NA 

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE 
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "PAVESE” PLESSO NOBILE SITO IN NAPOLI ALLA VIA 
USSANI 3 

719.816,70 € 


719.816,70 € 

548.713.487,69 € 

264 

636 

Sant'Angelo A Fasanella 

SA 

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITU SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO PADRE 
F.D'URSO 

1.248.777,60 € 


1.248.777,60 € 

549.962.265,29 € 

265 

638 

Sant'Anastasia 

NA 

ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO FINALIZZATI ALL'AGIBILITà 

DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "I.C. F. D'ASSISI - NICOLA AMORE" PRESSO VALLONE 



0,00 € 

549.962.265,29 € 

266 

640 

Sant'Angelo A Fasanella 

SA 

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITU SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO " PADRE F. 
D'URSO PALESTRA" 

427.481,44 € 


427.481,44 € 

550.389.746,73 € 

267 

656 

Sant'Anastasia 

NA 

ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO FINALIZZATI ALL'AGIBILITÀ' 

DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "I.C.2 SANT'ANASTASIA" - PLESSO ELSA MORANTE 

2.345.569,35 € 


2.345.569,35 € 

552.735.316,08 € 

268 

659 

Casal Di Principe 

CE 

Interventi necessari all'abbattimento delle barriere architettoniche ed adeguamento alle norme 
igienico-sanitarie e impianti tecnologici esistenti - Scuola media Benedetto Croce 

974.753,00 € 

5.000,00 € 

969.753,00 € 

553.705.069,08 € 

269 

661 

Fisciano 

SA 

Costruzione di un nuovo edificio scolastico comprensivo "R.Nicodemi" in Fisciano capoluogo 

13.980.000,00 € 


13.980.000,00 € 

567.685.069,08 € 



Altavilla Silentina 

SA 

Interventi di adeguamento sismico del polo scolastico adibito a scuola dell'infanzia e scuola 
primaria sito in località Cerrelli 

1.345.720,03 € 


1.345.720,03 € 

569.030.789,11 € 



San Pietro Infine 

CE 

Interventi necessari a garantire la fruizione sicura e attrattiva del patrimonio immobiliare 
scolastico di proprietà del Comune di San Pietro Infine (CE) 

1.063.259,35 € 


1.063.259,35 € 

570.094.048,46 € 

272 

666 

Capaccio Paestum 

SA 

Lavori di adeguamento sismico della scuola dell'infanzia di Scigliati 

208.000,00 € 


208.000,00 € 

570.302.048,46 € 

273 

669 

Capaccio Paestum 

SA 

Lavori di adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado Scigliati 

308.000,00 € 


308.000,00 € 

570.610.048,46 € 

274 

671 

Taurasi 

AV 

Completamento ed adeguamento alle normative vigenti di un edificio polifunzionale da adibire 
ad attività didattiche multidisciplinari 

400.000,00 € 


400.000,00 € 

571.010.048,46 € 

275 

684 

Capaccio Paestum 

SA 

Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola secondaria di primo 
grado di Capaccio Scalo 

2.405.000,00 € 


2.405.000,00 € 

573.415.048,46 € 

276 

686 

Capaccio Paestum 

SA 

Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola primaria Gramola 

717.000,00 € 


717.000,00 € 

574.132.048,46 € 

277 

696 

Rotondi 

AV 

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO ALLA FRAZIONE CAMPIZZE 

1.405.500,00 € 


1.405.500,00 € 

575.537.548,46 € 

278 

698 

Sant'Antimo 

NA 

PROGETTO PRELIMINARE DI INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E 
MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO RELATIVO ALL'EDIFICIO SCOLASTICO ISTITUTO 
COMPRENSIVO PESTALOZZI IN VIAG. GIGANTE 

1.442.076,10 € 


1.442.076,10 € 

576.979.624,56 € 



Capaccio Paestum 

SA 

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA 
SCUOLA PRIMARIA SPINAZZO 

397.000,00 € 


397.000,00 € 

577.376.624,56 € 

280 

702 

Capaccio Paestum 

SA 

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA 
SCUOLA PRIMARIA PONTE BARIZZO 

546.000,00 € 


546.000,00 € 

577.922.624,56 € 

281 

703 

Gricignano D'Aversa 

CE 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE F. SANTAGATA 

870.000,00 € 


870.000,00 € 

578.792.624,56 € 

282 

704 

Sant'Egidio Del Monte Albine 

SA 

REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELLA INFANZIA E PRIMARIA IN VIA R.FALCONE PER 
DELOCALIZZAZIONE PLESSO SITO IN VIAG. LEOPARDI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 
EDUARDO DE FILIPPO 

4.770.279,95 € 


4.770.279,95 € 

583.562.904,51 € 

283 

705 

Ariano Irpino 

AV 

LAVORI PER L'INNALZAMENTO DELLA SICUREZZA E QUALITÀ' DEGLI AMBIENTI 
SCOLASTICI DELLA SCUOLA MEDIA "P.S.MANCINI" 

0,00 € 


0,00 € 

583.562.904,51 € 

284 

710 

Giugliano In Campania 

NA 

LAVORI DI MESSA A NORMA E ADEGUAMENTO IMPIANTI 

754.591,61 € 


754.591,61 € 

584.317.496,12 € 

285 

711 

Giugliano In Campania 

NA 

LAVORI DI MESSA A NORMA E ADEGUAMENTO PLESSO SCOLASTICO SUCCURSALE 
TERZO CIRCOLO VIA COLONNA 

1.298.324,16 € 


1.298.324,16 € 

585.615.820,28 € 


fonte: http://burc.regione.campania.it 





















































286 

713 

Eboli 

SA 

Lavori di adeguamento e miglioramento sismico dell'IC G. Gonzaga 

1.520.785,98 € 


1.520.785,98 € 

587.136.606,26 € 

287 

714 

Eboli 

SA 

Lavori di adeguamento e miglioramento sismico edificio scolastico primaria Casarsa-Primo 

C.D. 

815.098,50 € 


815.098,50 € 

587.951.704,76 € 

288 


Eboli 

SA 

LAVORI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PLESSO 
LONGOBARDI- PRIMO CIRCOLO DIDATTICO 

1.212.149,77 € 


1.212.149,77 € 

589.163.854,53 € 

289 


Prignano Cilento 

SA 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI PALESTRA 

120.000,00 € 


120.000,00 € 

589.283.854,53 € 



Giugliano In Campania 

NA 

LAVORI DI MESSA A NORMA E ADEGUAMENTO PLESSO SCOLASTICO Vili CIRCOLO 

VIA STAFFETTA 

1.033.092,00 € 


1.033.092,00 € 

590.316.946,53 € 


■ 

Ogliastro Cilento 

SA 

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DELLA SCUOAL MATERNA IN 
LOCALITÀ' EREDITA NEL COMUNE DI OGLIASTRO CILENTO 

1.469.994,40 € 


1.469.994,40 € 

591.786.940,93 € 

292 

721 

Atripalda 

AV 

Lavori di adeguamento sismico del plesso scolastico di Via San Giacomo 

660.000,00 € 


660.000,00 € 

592.446.940,93 € 


fonte: http://burc.regione.campania.it 

















